REMI NGTON RAI\D 



La calcolatrice da lavalo 
che può essere usata ovunque 

ingombro minimo - massime prestazioni 





CARATTERISTICHE 

1. Tasto del costante 

2. Selettore decimali 

3. Tastiera a 10 tasti 

4. Tasto risultati positivi 

5. Tasto risultati negativi 

6. Tasto moltiplicazione 

7. Tasto divisione 

8. Tasto correzioni 

9. Tasto cancellazione totale 

10. Interruttore 

11. Indicatore batteria 


REMINGTON RAI\D MODELLO 801 B 


Minimo ingombro - Massime prestazioni 

La calcolatrice 801 B da ufficio, funzionante 
anche a batteria, ha una tastiera standard, 
capacità 8 cifre facilmente leggibili anche a viva 
luce, e presenta due sistemi decimali, fisso 
e flottante, con scarto automatico dei decimali 
non significativi. È compatta, leggera, 
e di costruzione solida tale che la si può adoperare 
per un intenso lavoro d'ufficio. Svolge con precisione 
calcoli che hanno richiesto l'uso di macchine 
più pesanti e più costose. 

Non occorrono trasformatori. La 801 B contiene 
6 batterie comuni che consentono 30 ore di lavoro 
continuo. Questa caratteristica unita al pregio 
della costruzione solida rende la macchina 
estremamente versatile potendola usare ovunque. 

È l'ideale per le riunioni d affari ed altre 
circostanze per le quali si rende utilissima una 
calcolatrice elettronica a portata di mano. 

Per il normale lavoro d’ufficio usare il collegamento 
con la rete elettrica che isola automaticamente 
il circuito batterie. Nella 801 B sono sintetizzate 
qualità, fiducia e semplicità d'uso ad un prezzo 
di assoluta concorrenza. 

• Moltiplicazione - Divisione - Addizione • 
Sottrazione 

• Costante in moltiplicazione 

• Costante in divisione 

• Moltiplicazioni a catena 

• Divisioni a catena 

• Operazioni miste 

• Calcoli negativi 

• Elevazione a potenza 

• Eliminazione degli zero 

• Scarto automatico dei decimali 
non significativi 


CALCOLATRICE 
ELETTRONICA 
DA TAVOLO 

SPECIFICHE 

Dimensioni: 

Altezza cm. 7,1 
Larghezza cm. 14,6 
Profondità cm. 22 

Peso: 

Kg. 1,57 

Voltaggio: 

240 V. 

Consumo: 

AC : 1 VA 
DC : 0,7 W 

Componenti: 

LSI, ROM, MOS-IC 

La superba nuova gamma di Calcolatori Remington, 
di cui il Mod. 801 B è un tipico esempio, rappresenta 
un nuovo standard nelle attrezzature elettroniche 
d'ufficio. La combinazione delle più avanzate 
tecniche di costruzione, l'impiego di materiali durevoli 
ed una secolare esperienza di ■■ leader » nel campo 
delle attrezzature d'ufficio culminano in questa 
calcolatrice da tavolo di piena fiducia. 
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